ALEKSANDER CYBULSKI 


maszynista przy Szpitalu Św. Łazarza, 


przeżywszy lat 42, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 września 1902 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraż ż. dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie sig w*niedzielę dnia 21 b. m. o godz. 4 popoł. 
z kościoła św. Łazarza, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


rzehowy lama Woinego ul. św. Tomasza 4. Filia uł. Kopernika L. 6. i Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


